ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 





МАРКИРОВКА $МО-КОМПОНЕНТОВ (часть 8) 


(Продолжение. Начало в РЭТ №2, 2003 г.] 


Коды, начинающиеся на букву 0 































































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
О ВВ659 Зе $С080 Варикап, 2/38 пФ 
О ВА$21-03\/\/ Зе $00323 _ 
О 1$$376 Кой 9$М Импульсный, 300 В, 50 мА 
О МБВЕ577 Мо: $0Т323 прп, радиочастотный, 7 ГГц 
00 Н$ЗМР-3800 НР $ОТ23 Аттенюаторный рт-диод, НР3800 
01 ВС\М/З1 РЫ $ОТ23 ВС108А 
О4р ВС\/З1 РН $ОТ23 ВС108А 
01+ ВС\М/З1 РН $ОТ23 ВС108А 
01 Н$МР-3801 НР _ Аттенюаторный рт-диод, НР3800 
01 $$1211 Тет _ п-канальный МОГ, 30 В, 1 нс 
02 ВС\/З2 РЫ $О0Т23 ВС108В 
О2р ВС\/З2 РН $ОТ23 ВС108В 
02+ ВС\М/З2 РН $ОТ23 ВС108В 
02 НЗМР-3802 НР _ Сдвоенный аттенюаторный рт-диод, НР3800 
03 ВС\/ЗЗ3 РН $0Т23 ВС108С 
ОЗр ВС\/ЗЗ РН $ОТ23 ВС108С 
03+ ВС\/ЗЗ3 РН $ОТ23 ВС108С 
О3В ВВ4200 КВоН _ Диод Шоттки, 25 В, 100 мА 
ОЗЕ ВВ4110 КВоН $ОТ23 Диод Шоттки, 20 В, 500 мА 
03. ВВ4200 Вов _ Диод Шоттки, 20 В, 100 мА 
ОЗЕ КВ7060-40 Ков _ Два диода Шоттки, 45 В, 30 мА 
04 ВС\М/З1В. РЫ ЗОТ23К ВС108А 
04 НЗМР-3804 НР $ОТ23 Два аттенюаторных рт-диода НР3800, общий катод 
05 $$1215 Тет _ п-канальный МОГ, 20 В, 1 нс 
05 ВС\М/З2БВ. РН ЗОТ23К ВС108В 
06 ВС\М/ЗЗВ. РН ЗОТ23К ВС108С 
06 ММВС162206 Мо: _ МР5$390, В = 200...400 
07р ВСЕЗ2 РН $ОТ23 _ 
07+ ВСЕЗ2 РН $ОТ23 _ 
07 ММВС162207 Мо: _ МР5$3904, В = 300...600 
О8р ВСЕЗЗ РН $0Т23 ВС146/03 
011 $$Т211 $1 - п-канальный МОП импульсный 
013 $$1213 @] - п-канальный МОП импульсный 
011 $$1215 @] _ п-канальный МОП импульсный 
058 Ее О261 га $0Т23 Два $! диода с низкой утечкой, общий катод 
063 ЕЕЕО263 7-1 $ОТ23 Два $! диода с низкой утечкой, общий анод 
076 ВАК18. $6$ $00232 Диод Шоттки, 70 В, 15 мА 
076 ВАК18 $6$ $ОТ23 Диод Шоттки, 70 В, 30 мА 
085 ВАТ170$ $6$ _ 2хВА481 
086 ВАТ54. $Т $00232 Диод Шоттки, 30 В, 300 мА 
086 ВАТ54 эт $ОТ23 Диод Шоттки, 30 В, 300 мА 
087 ВАТ54С УТ $0Т23 Два диода Шоттки, 30 В, 300 мА, общий катод 
088 ВАТ54$ ЭТ $О0Т23 Полумост Шоттки, 30 В, 300 мА 
094 ВАБ42 $6$ $О0Т23 Диод Шоттки, 30 В 100 мА 
095 ВАБ4З $6$ $ОТ23 Диод Шоттки, 30 В, 100 мА 
096 ВА$70-04 $6$ $ОТ23 2хВАК18 
097 ВА$70-05 $6$ $ОТ23 2хВАК18 
098 ВА$70-06 $6$ $ОТ23 2хВАК18 
ОА ВС\М/6б7А $6$ $ОТ23 рир, 32 В, 0,8 А, В > 100 
РА ВЕб22 Зе $0Т89 прп, видеоусилитель, 250 В 
РАБ ВАК43$ $6$ $ОТ23 2хВАК4З 
ОВ ВС\М/67В $6$ $ОТ23 рир, 32 В, 0,8 А, В > 160 
ОВ ВЕб23 Зе $0т89 рир, видеоусилитель, 250 В 
ОВ1 ВАКАЗА $6$ $ОТ23 2хВАК4З 
ОВ2 ВАКВ4ЗС $6$ $ОТ23 2хВАК4З 
ОС ВС\/67С $6$ $0Т23 рир, 32 В, 0,8 А, В > 250 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
ОС ВЕ720 Мо{ $0Т223 при, 1,5 Вт, 300 В 
ОС ВЕМ20 Зе $0т89 прп, видеоусилитель, 300 В, комплементарный ВЕМ?21 
[В] ВЕМ16 Зе $0т89 прп, видеоусилитель, 250 В, комплементарный ВЕМ17 
ОЕ ВЕМ18 Зе $0т89 прп, видеоусилитель, 300 В, комплементарный ВЕМ19 
ОЕ ВС\М/68Е $65 $ОТ23 рпр, 45 В, 0,8 А, В > 100 
ОЕ ВЕ721 Мо{ $0Т223 рпр, 1,5 Вт, 300 В 
ОЕ ВЕМ21 Зе $0Т89 рпр, видеоусилитель, 300 В, комплементарный ВЕМ20 
ОС ВС\/68 С $65 $ОТ23 рпр, 45 В, 0,8 А, В > 160 
ОС ВЕМ17 Зе $0тТ89 рпр, видеоусилитель, 250 В, комплементарный ВЕМ16 
ОН ВС\М/68Н $65 ЗОТ23 рпр, 45 В, 0,8 А, В > 250 
ОН ВС\/68 С Мо ЗОТ23 рпр, 45 В, 0,8 А, В > 160 
ОН ММВО2000 Мо $0Т323 Импульсный $1 диод, 20 В, 0,2 А, $О0Т323 
|] ВЕМ19 Зе $0т89 рпр, видеоусилитель, 300 В, комплементарный ВЕМ18 
ОК ВСХ42 Зе $О0Т23 рпр, звуковой общего применения, 125 В, комплементарный ВСХ41 
ОР ММВО2010 Мо{ $0Т323 Два диода ММВО2000, общий катод 
00 2Р710АО РН $01346 рир, общего применения, В = 85...170 
ОК 2Р710АК РЫ $0т346 рпр, общего применения, В = 120...240 
0$ 2Р710А$ РЫ $0т346 рпр, общего применения, В = 170...340 
ОТ ВС\М/67АК $65 ЗОТ23В рпр, 32 В, 0,8 А, В > 100 
[29] ВС\/67ВК $65 ЗОТ23В рпр, 32 В, 0,8 А, В > 160 
О\М/ ВС\М/67СВ $65 ЗОТ23В рпр, 32 В, 0,8 А, В > 250 
Ох ВС\М/68ЕВ $65 ЗОТ23В рпр, 45 В, 0,8 А, В > 100 
2) ВС\М/68 СК $65 ЗОТ23В рпр, 45 В, 0,8 А, В > 160 
07 ВСМ/68НК $$ ЗОТ23В рпр, 45 В, 0,8 А, В > 250 
Коды, начинающиеся на букву Е 
Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
е ВАТб4-02\/ Зе $С080 _ 
Е 1$$780 Кой 1$М 40 В, 100 мА, низкая утечка 
Е вв689 Зе $С080 Варикап 2/55 пФ 
ЕО НЗМР-3810 НР $ОТ23 НР3810 аттенюаторный на рт-диод 
ЕО НЗМР-381В НР $01323 НР3З810, аттенюатор на рт-диоде 
ЕО1 ОТ0С14ЕР Вов $0тТ89 прп, 10к, 60 В, 1 А + стабилитрон коллектор-база 
ЕО2 ОТОС23ЗУР Ков $0Т89 прп, 2,2к/10к, 60 В, 1 А + стабилитрон коллектор-база 
Е1р ВЕ$17 РЫ $ОТ23 ВРУ9О, ВЕ\\/92 
Е1р ВЕ$17\/ РЫ $01323 ВЕУ9О, ВЕ\\/92 
ЕЛ НЗМР-3811 НР $ОТ23 НР3810 аттенюаторный на рт-диод 
Е2 ВЕ$17А РШ $ОТ23 прп, радиочастотный, 3 ГГц, 25 мА 
Е? ВАЕ 99 ге _ Импульсный диод 75 В, 100 мА 
Е? Н$МР-3812 НР $0Т23 Полумост из НР3810 аттенюаторных рт-диодов 
ЕЗ ВАК99 ге _ Импульсный диод 75 В, 100 мА 
ЕЗ НЗМР-3813 НР $ОТ23 Сдвоенный НР3810 аттенюаторный рт-диод 
Е4 ВЕ$17К РЫ - ВЕУ9О, ВЕ\\/92 
Е4 НЗМР-3814 НР $ОТ23 Сдвоенный НР3810, аттенюаторный рт-диод, общий катод 
Е5 ВЕ$17АК ТЖ _ прп, радиочастотный, 3 ГГц, 25 мА 
Еб 2С2800Е 2е{ _ НР2800 
ЕЗ 2С2811Е 2е{ _ НР2811 
ЕЭ 2С5800Е 2е{ - НР5800 
ЕЛ1 ОТА1132Е Вов ЕМТЗ рпр, 1к/1Ок, 50 В, 100 мА 
Е11 ОТА1132КА Вой $659 рпр, 1к/1Ок, 50 В, 100 мА 
ЕЛЗ ОТА1437Е Вов ЕМТЗ рпр, 4,7к/47к, 50 В, 100 мА 
ЕЛЗ ОТА1432КА Вой $659 рпр, 4,7к/47к, 50 В, 100 мА 
Е2З3 0ТС1432СА Вой ЗОТ23 прп, 4,7к/47к, 50 В, 100 мА 
Е2З3 ОТС1432Е Вов ЕМТЗ прп, 4,7к/47к, 50 В, 100 мА 
Е2З ОТС1432КА Вой $С59 прп, 4,7к/47к, 50 В, 100 мА 
ЕЗ2 ОТА123.Е Вой ЕМТЗ рпр, 2,2к/47к, 50 В, 100 мА 
ЕЗ2 ОТА123.КА Вой $С59 рпр, 2,2к/47, 50 В, 100 мА 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
Е42 ОТС123.Е Кой ЕМТЗ при, 2,2к/47к, 50 В, 100 мА 
Е42 ОТС123.КА Коп $659 при, 2,2к/47к, 50 В, 100 мА 
Е5б ОТА144\/КА Вой $659 рпр, 47к/1Ок, 50 В, 100 мА 
Ебб 0ТС144\/КА Кой $659 прп, 47к/10к, 50 В, 100 мА 
ЕА$ ВС\М/65А Зе $0Т23 при, 32 В, 800 мА, В > 100 
ЕВ$ ВС\/65В Зе $О0Т23 при, 32 В, 800 мА, В > 160 
ЕВ НЗМР-4810 НР $ОТ23 Сдвоенный, 0,5...3 ГГц, рт-диод, общий катод 
ЕВ М$С1022-В Мое _ рпр, радиочастотный, 150 МГц, 20 В 
ЕС М$С1022-С Мо{ _ рпр, радиочастотный, 150 МГц, 20 В 
ЕС$ ВС\М/65С Зе $0Т23 при, 32 В, 800 мА, В > 250 
ЕО ВС\28 Зе $0189 рпр, составной, 30 В, 0,8 А, комплементарный, ВС\/29 
ЕЕ ВС\48 Зе $0189 рпр, составной, 60 В, 0,8 А, комплементарный, ВС\/49 
ЕР ВС\29 Зе $0т89 прп, составной, 30 В, 0,8 А, комплементарный, ВС\/28 
ЕР ВС\М/66бЕ Зе $0Т23 прп, 45 В, 800 мА, В > 100 
ЕС ВС\49 Зе $0189 прп, составной, 60 В, 0,8 А, комплементарный, ВС\/48 
ЕС$ ВС\/66С Зе $О0Т23 прп, 45 В, 800 мА, В > 160 
ЕН$ Ввс\М/66н Зе $О0Т23 прп, 45 В, 800 мА, В > 240 
ЕНАА МАХ6326_КВ22-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —\е, 2,200 В 
ЕАА МАХ6327_КВ22-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +уе, 2,200 В 
ЕАА МАХ6328_Е22-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,200 В 
ЕК$ ВСХ41 Зе $0Т23 прп, общего применения, 125 В, 1 А, комплементарный, ВСХ42 
ЕТ ВС\М/65АВ Зе $ОТ23В при, 32 В, 800 мА, В > 100 
ЕЧ ВС\М/65ВВ Зе $ОТ23В при, 32 В, 800 мА, В > 160 
Е\М/ ВС\У/65СВ Зе $ОТ23В при, 32 В, 800 мА, В > 240 
Е\\МАА МАХ6326_К23-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —\е, 2,320 В 
ЕХ ВС\М/65ЕВ Зе $ОТ23К при, 45 В, 800 мА, В > 100 
ЕХАА МАХ6326_К24-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,400 В 
ЕУ ВС\М/65СК Зе $ОТ23В прп, 45 В, 800 мА, В > 160 
ЕУАА МАХ6326_КВ25-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,500 В 
ЕЙ ВСМ/65НК Зе $ОТ23В прп, 45 В, 800 мА, В > 240 
ЕГАА МАХ6326_КВ26-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,630 В 
Коды, начинающиеся на букву Е 
Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
Ы ВА$20-02\/ Зе $С080 - 





К\1831Е 


Ток 


УВО 


Варикап, 2,5/22 пФ, иПЕ 

























































































Е МКРЕУ27 Мо: $01323 прп, радиочастотный, 8 ГГц 
РО Н$МР-3820 НР $О0Т23 35 В, радиочастотный переключающий рт-диод 
[02 ОТ9123ТК Вов $С59 при, 2,2к, 40 В, 100 мА 
[03 0Т0143ТК Вой $С59 при, 4,7к, 40 В, 100 мА 
205 1Т$0Е1205 ТИК _ 12 ГГц, прп, радиочастотный, 4 В, 12 мА 
Е1 Н$МР-3821 НР $ОТ23 35 В, радиочастотный переключающий рт-диод 
Е1 ВЕ$18 РН $О0Т23 ВЕ495 
Е1 ММВС1009Е1 Мот _ прп, радиочастотный, 150 МГц, В = 30...60 
Е2 Н$МР-3822 НР $ОТ23 Полумост переключающих рт-диодов НР3820 
Е2 ВЕ$19 $©$ $ОТ23 ВЕ184, ВЕ494 
Е2р ВЕ$19 РЫ $ОТ23 ВЕ184, ВЕ494 
[2 ВЕ$19 РЫ $ОТ23 ВЕ184, ВЕ494 
ЕЗ ММВС1009ЕЗ Мо! - ВР, прп, 11150 МГц, Не 60...120 
[4 ВЕ$18В РЫ _ ВЕ495 
Е4 Н$МР-3824 НР $О0Т23 Два переключающих рт-диода НР3820, общий катод 
Е5 ВЕ$19В РЫ - ВЕ184, ВЕ494 
Е8р ВЕ824 РЫ $О0Т23 - 
[8 ВЕ824 РЫ $О0Т23 - 
[8 ВЕ824\\ РЫ $0Т323 - 
Е11 ОТВ11ЗЕК Вой $С59 рпр, 1к/Чк, 50 А, 500 мА 
Е12 ОТВ123ЕК Вой $С59 рир, 2,2к/2,2к, 50 А, 500 мА 
[13 ОТВ143ЕС Вой $ОТ23 рпр, 4,7к/4,7к, 50 А, 500 мА 
[13 ОТВ143ЕК Вов $С59 рир, 4,7к/4,7к, 50 А, 500 мА 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
[14 ОТВ114ЕК Коп $659 рпр, 10к/1Ок, 50 А, 500 мА 

Е20 Т$0-1220 ТК _ 12 ГГц, прп, 6 В, 20 мА 

Е21 ОТ0113ЕК Коп $659 прп, 1к/Чк, 50 А, 500 мА 

Е22 ОТ0123ЕК Коп $С59 при, 2,2к/2,2к, 50 А, 500 мА 

Е23 0Т0143ЕС Коп $О0Т23 при, 4,7к/4,7к, 50 А, 500 мА 

Е23 ОТ0143ЕК Коп $С59 при, 4, 7к/4,7к, 50 А, 500 мА 

Е24 0Т0114ЕК Ков $С59 прп, 10к/1Ок, 50 А, 500 мА 

Е52 ОТВ123УС Коп $О0Т23 рпр, 2,2к/1Ок, 50 В, 100 мА 

252 ОТВ123УК Кой $659 рпр, 2,2к/1Ок, 50 В, 100 мА 

Е62 От0123УК Коп $659 при, 2,2/10к, 50 А, 500 мА 

[92 ОТВ123ТК Вой $С59 рпр, 2,2к, 40 В, 100 мА 

[93 ОТВ143ТК Вой $С59 рпр, 4,7к, 40 В, 100 мА 

[294 ОТВ114ТК Ков $659 рпр, 10к, 40 В, 100 мА 

ГА НЗМР-4820 НР $0Т23 Два 0,5...3-ГГц рт-диода, общий катод 

РА ВЕО17 РЫ $0189 прп, радиочастотный, 1,5 ГГц, 300 мА 

РА ВЕР81 Зе _ ВЕО69 

РА ВЕО19 РЫ $0189 прп, радиочастотный, 5,5 ГГц, 100мА 

ГААА МАХ6326_ЕР27-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,700 В 
РВ ВЕР17 Зе ВЕ\М/92 

ЕВАА МАХ6328_Р3З1-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,800 В 
ЕС ВЕО64 Зе _ ВЕТЭЗТ 

ЕС ВЕР29 Зе _ ВЕТЭ7 

ЕСАА МАХ6б326_Р29-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,930 В 
ЕО ВС\26 $6$ $0Т23 рпр, составной 

РОр ВС\26 РН $О0Т23 рир, составной 

РО ВС\26 РЫ $О0Т23 рир, составной 

РО ВЕО17Р Зе $0Т89 ВЕМ/16А 

РО ВЕРЗ5А Зе _ ВЕКВЗ4А 

РОАА МАХ6326_Р3З1-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,080 В 
ЕЕ ВС\46 $65 $0Т23 рпр, составной 

РЕр ВС\46 РН $0Т23 рир, составной 

РЕ! ВС\46 РН $0Т23 рпр, составной 

РЕ$ ВЕО19ЭР Зе $0т89 ВЕБВ9б 

РЕ ВЕРЭЗА Зе $01143 ВЕКЭЛА 

РЕАА МАХ6326_Р3З0-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,000 В 
ЕЕ ВС\27 $65 $0Т23 прп, составной 

ЕЕ ВВУ65-02\/ Е $С79 Сверхрезкий варикап, 2,7/30 пФ 

РЕр ВС\27 РН $0Т23 прп, составной 

РЕ ВС\27 РН $ОТ23 прп, составной 

ЕРАА МАХ6327_К23-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +\е, 2,320 В 
ЕС ВС\47 РН $0Т23 прп, составной 

ЕСр ВС\47 РН $О0Т23 прп, составной 

ЕС ВС\47 РЫ $0Т23 прп, составной 

ЕС ВЕО19$ Зе $0Т89 ВЕКВ96$ 

ЕСАА МАХ6327_К24-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +уе, 2,4008 
ЕН$ ВЕМ24 Зе $0Т23 прп, 250 В, комплементарный, ВЕМ25 

ЕНАА МАХ6327_К25-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +уе, 2,500 В 
НАА МАХ6327_К26-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +\е, 2,630 В 
Е] ВЕМ26 Зе $ОТ23 прп, 300 В, комплементарный, ВЕМ27 

РУАА МАХ6327_Е27-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +уе, 2,7008 
ЕК ВЕМ25 Зе $ОТ23 рпр, 250 В, комплементарный, ВЕМ24 

ЕКАА МАХ6327_К28-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +\е, 2,800 В 
РЕ ВЕМ27 Зе $ОТ23 рипр, 300 В, комплементарный, ВЕМ26 

ЕЕАА МАХ6327_Е29-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +уе, 2,930 В 
РЕМА МАХ6327_КВЗ1-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +уе, 3,080 В 
РЕМА МАХ6327_К3З0-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +уе, 3,000 В 
РОАА МАХ6328_РК23-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —\е, 2,320 В 
ЕРАА МАХ6328_К24-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,400 В 
Е-О 2РА1576О РН $01323 рпр, общего применения, $С70, В = 120...270 
НО 2РА1576О РН $01323 рпр, общего применения, $С70, В = 120...270 
РОАА МАХ6328_В25-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —\е, 2,500 В 
ЕВ 2$А1037АК Вой _ рпр, предусилительный, В = 150 при 1 мА 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
ЕВ 2$А1576А Кой УМтТ См. выше, 2$А1037К 
ЕВ 2$А1774 Кой ЕМЗ См. выше, 2$А1037К 
Е-В 2РА1576В. РЫ $01323 рпр, общего применения, В = 180...390 
АВ 2РА1576В. РЫ $01323 рпр, общего применения, В = 180...390 
ЕВАА МАХ6328_К26-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,630 В 
Е-8 2РА1576$ РЫ $01323 рпр, общего применения, В = 270...560 
[$ 2РА1576$ РЫ $01323 рпр, общего применения, В = 270...560 
ЕЗАА МАХ6328_КВ27-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —ме, 2,700 В 
ЕТАА МАХ6328_К28-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,800 В 
РОАА МАХ6328_К29-Т Мах $ОТ23 Схема сброса микропроцессора, —е, 2,930 В 
Р\УАА МАХ6328_ВЗ1-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,080 В 
РУ/АА МАХ6328_КЗ0-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,000 В 
ЕГАР МАХ6012А Мах $О0Т23 Прецизионный источник опорного напряжения, 1,247 В 
ЕГАО МАХ6025А Мах $0Т23 Прецизионный источник опорного напряжения, 2,500 В 
ЕРАКВ МАХ6041А Мах $О0Т23 Прецизионный источник опорного напряжения, 4,096 В 
ЕРАЗ МАХ6045А Мах $О0Т23 Прецизионный источник опорного напряжения, 4,500 В 
ЕГАТ МАХ6050А Мах $0Т23 Прецизионный источник опорного напряжения, 5,000 В 
ЕРАЧУ МАХ6021А Мах $О0Т23 Прецизионный источник опорного напряжения, 2,048 В 
ЕРАМ МАХ6346_КЗЗ-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,300 В 
ЕРАМ/ МАХ6346_КЗ4-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,400 В 
ЕРАХ МАХ6346_КЗ5-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,500 В 
ЕРАУ МАХ6346_К36-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,600 В 
ЕГА2. МАХ6346_К3З7-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,700 В 
РЕВА МАХ6346_КЗ8-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,800 В 
ЕУВВ МАХ6346_КЗ9-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,900 В 
ЕЕВС МАХ6346_Р40-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —ме, 4,0800 В 
ЕЕВО МАХ6346_В41-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,100 В 
ЕВЕ МАХ6346_К42-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,200 В 
ЕВЕ МАХ6346_КВ43-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,300 В 
ЕВС МАХ6346_К44-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,380 В 
РЕВН МАХ6346_В45-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,500 В 
РЕВ МАХ6346_В46-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,630 В 
ЕЕВУ МАХ6347_РЗЗ-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +%е, 3,300 В 
РУВК МАХ6347_КВЗ4-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +\е, 3,400 В 
ЕВЕ МАХ6347_КВЗ5-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +уе, 3,500 В 
ЕВМ МАХ6347_КЗ6-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +\е, 3,600 В 
РУВМ МАХ6347_КВЗ7-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +ме, 3,700 В 
ЕЕВО МАХ6347_ВЗ8-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +уе, 3,800 В 
ЕЕВР МАХ6347_КЗ9-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +\е, 3,900 В 
ЕОВО МАХ6347_Р40-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, +%е, 4,0800 В 
ЕОВВ МАХ6347_В41-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +ме, 4,100 В 
ЕВ$ МАХ6347_КВ42-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +\е, 4,200 В 
ЕЕВТ МАХ6347_К43-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +\е, 4,300 В 
ЕЕВУ МАХ6347_КВ44-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +ме, 4,380 В 
ЕЕВМ МАХ6347_К45-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +\е, 4,500 В 
ЕВМ/ МАХ6347_В46-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, +ме, 4,630 В 
ЕОВХ МАХ6348_ВЗЗ-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,300 В 
РЕВУ МАХ6348_КВЗ4-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,400 В 
ЕВЕ. МАХ6348_КВЗ5-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,500 В 
РОСА МАХ6348_В36-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —ме, 3,600 В 
ЕЕСВ МАХ6348_КВ37-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,700 В 
ЕСС МАХ6348_ВЗ8Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,800 В 
Е7СО МАХ6348_КЗ9-Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 3,900 В 
ЕЕСЕ МАХ6348_В40-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,000 В 
ЕЕСЕ МАХ6348_В41-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,100 В 
ЕСС МАХ6348_В42Т Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,200 В 
ЕСН МАХ6348_КВ43-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,380 В 
ЕС МАХ6348_В44-Т Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора, —е, 4,400 В 
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Код Прибор Производитель | Корпус Описание и/или аналог 

РИС] МАХ6348_Р45-Т Мах ЗОТ23 | Схема сброса микропроцессора, —е, 4,500 В 

ЕХСК МАХ6348_Р46-Т Мах ЗОТ23 | Схема сброса микропроцессора, —е, 4,600 В 

РИС\У МА760010В Мах ЗОТ23 | 1,250 В, источник опорного напряжения 

ЕРИСХ МА760021В Мах ЗОТ23 | 2,500 В, источник опорного напряжения 

РЕСУ МА760040В Мах ЗОТ23 | 4,096 В, источник опорного напряжения 

ЕИСИ. МА760050В Мах ЗОТ23 |5,000 В, источник опорного напряжения 

ЕГОА МАХ6012В Мах ЗОТ23 | Прецизионный источник опорного напряжения, 1,247 В 
ЕГОВ МАХ6025В Мах ЗОТ23 | Прецизионный источник опорного напряжения, 2,500 В 
Е7ОС МАХ6041В Мах ЗОТ23 | Прецизионный источник опорного напряжения, 4,096 В 
Е700 МАХ6045В Мах ЗОТ23 | Прецизионный источник опорного напряжения, 4,500 В 
ЕРаЕ МАХ6050В Мах ЗОТ23 | Прецизионный источник опорного напряжения, 5,000 В 
ЕГОР МАХ6021В Мах ЗОТ23 | Прецизионный источник опорного напряжения, 2,047 В 
ЕХОК МА7600ЗУК Мах ЗОТ23 | 3,000 В, источник опорного напряжения 

ЕО\М МАХбОЗОА Мах ЗОТ23 | Прецизионный источник опорного напряжения, 3,000 В 
ЕХОХ МАХ6012В Мах ЗОТ23 | Прецизионный источник опорного напряжения, 3,000 В 
ЕЕЕВ ЕМ4041А!МЗ-1.2 Мах ЗОТ23 | 1,225 В, 0,1%, шунтирующий источник опорного напряжения 
ЕЕЕС ЕМ4041В1МЗ-1.2 Мах ЗОТ23 | 1,225 В, 0,2%, шунтирующий источник опорного напряжения 
ЕЕ ЕМ404101М3-1.2 Мах ЗОТ23 | 1,225 В, 0,5%, шунтирующий источник опорного напряжения 
ЕЕЕЕ ЕМ404101М3-1.2 Мах ЗОТ23 | 1,225 В, 1,5%, шунтирующий источник опорного напряжения 
ЕГЕЕ 1 №М4040А 1М3-2.1 Мах ЗОТ23 | 2,048 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,1% 
РГЕС 1:№М4040В 1М3-2.1 Мах ЗОТ23 | 2,048 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,2% 
РЕЕН Е№М4040С 1М3-2.1 Мах ЗОТ23 | 2,048 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,5% 
РЕЕ! Е:№М40400 1М3-2.1 Мах ЗОТ23 | 2,048 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 1,0% 
РЕЕ] 1М4040А 1М3-2.5 Мах ЗОТ23 | 2,500 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,1% 
РЕК :№М4040В 1М3-2.5 Мах ЗОТ23 | 2,500 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,2% 
РЕЕЁ Е:№М4040С 1М3-2.5 Мах ЗОТ23 | 2,500 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,5% 
ЕРЕМ 1:№М40400 1М3-2.5 Мах ЗОТ23 | 2,500 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 1,0% 
ЕРЕМ 1№М4040А 1МЗ-3.0 Мах ЗОТ23 | 3,000 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,1% 
ЕГЕО :№М4040В 1МЗ-3.0 Мах ЗОТ23 | 3,000 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,2% 
ЕГЕР :М4040С 1МЗ-3.0 Мах ЗОТ23 | 3,000 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,5% 
ЕГЕО 1М40400 1МЗ-3.0 Мах ЗОТ23 | 3,000 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 1,0% 
ЕГЕВ 1М4040А 1МЗ-4.1 Мах ЗОТ23 | 4,096 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,1% 
ЕГЕ$ :№М4040В 1МЗ-4.1 Мах ЗОТ23 | 4,096 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,2% 
ЕЕЕТ 1:№М4040С 1МЗ-4.1 Мах ЗОТ23 | 4,096 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,5% 
ЕГЕЧ :М404001МЗ-4.1 Мах ЗОТ23 | 4,096 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 1,0% 
РЕЕМ 1№М4040А 1М3-5.0 Мах ЗОТ23 | 5,000 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,1% 
РЕЕМ/ :№М4040В 1М3-5.0 Мах ЗОТ23 | 5,000 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,2% 
РГЕХ Е:№М4040С 1М3-5.0 Мах ЗОТ23 | 5,000 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 0,5% 
ЕГЕУ :№М40400 1М3-5.0 Мах ЗОТ23 | 5,000 В, шунтирующий источник опорного напряжения, 1,0% 
РРЕЙХ МА78ОЗЕУКВ Мах ЗОТ23 | Схема сброса микропроцессора, —\е, 5,0 В 

ЕЕЕА МА7803МУКВ Мах ЗОТ23 | Схема сброса микропроцессора, —е, 5,0 В 

РЕВ МА780ЗТУКВ Мах ЗОТ23 | Схема сброса микропроцессора, —е, 3,3 В 

РЕЕС МА7803$9КВ Мах ЗОТ23 | Схема сброса микропроцессора, —е, 3,3 В 

ЕГЕО МА7803КУК Мах ЗОТ23 | Схема сброса микропроцессора, —е, 3,0 В 

РЕСН МА76006АЦК Мах ЗОТ23 |1,250 В, 0,2%, шунтирующий источник опорного напряжения 
574] МА76006ВиВ Мах ЗОТ23 |1,250 В, 0,5%, шунтирующий источник опорного напряжения 
ЕС. МА76006СУВ Мах ЗОТ23 | 1,250 В, 1,0%, шунтирующий источник опорного напряжения 
РИСК МА76007АЦКВ Мах ЗОТ23 | 2,480 В, 0,2%, шунтирующий источник опорного напряжения 
РИСЕ МА76007ВУВ Мах ЗОТ23 | 2,480 В, 0,5%, шунтирующий источник опорного напряжения 
РИСМ МА76007СУВ Мах ЗОТ23 | 2,480 В, 1,0%, шунтирующий источник опорного напряжения 
ЕИСМ МА76008 АЦВ Мах ЗОТ23 | 2,500 В, 0,2%, шунтирующий источник опорного напряжения 
Е7СО МА76008 ВИК Мах ЗОТ23 | 2,500 В, 0,5%, шунтирующий источник опорного напряжения 
Р7СР МА76008СУВ Мах ЗОТ23 | 2,500 В, 1,0%, шунтирующий источник опорного напряжения 
Е7СО МА76009АЦВ Мах ЗОТ23 | 3,000 В, 0,2%, шунтирующий источник опорного напряжения 
РИСК МА76009ВИВ Мах ЗОТ23 | 3,000 В, 0,5% шунтирующий источник опорного напряжения 
[76$ МА76009СУВ Мах ЗОТ23 | 3,000 В, 1,0%, шунтирующий источник опорного напряжения 








Продолжение следует. 
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